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Annie Khanl 


Trade Name 

Controlled Sub. 

Ballistics/Logo of Tab 

Dosage Strength 

Weight/ Tab (g) 

Quantity 

Total Wt. (g) Class 

Addreral XR 30 mg 

Amphetamine 

Adderall XR 30mg 

30mg 

0.20 

37 

7.40 13 (non-opium deriv) 

Adderal 7.5 mg 

Amphetamine 

AD 7.5 

7.5mg 

0.20 

170 

34.00 13 (non-opium deriv) 

Adderal 20 mg 

Amphetamine 

AD 20 

20mg 

0.20 

90 

18.00 13 (non-opium deriv) 

Codeine 30 mg 

Codeine 

93 1 50 3 

30mg 

0.40 

149 

59.60 C (opium deriv) 

Concerta 18 mg 

Methylphenidate 

alza 18 

18mg 

0.20 

192 

38.40 13 (non-opium deriv) 

Concerta 27mg 

Methylphenidate 

alza 27 

27mg 

0.20 

256 

51.20 13 (non-opium deriv) 

Concerta 36 mg 

Methylphenidate 

alza 36 

36mg 

0.50 

202 

101.00 13 (non-opium deriv) 

Concerta 54mg 

Methylphenidate 

alza 54 

5+mg 

0.50 

45 

22.50 13 (non-opium deriv) 

Dextroamphetamine 5 mg 

Amphetamine 

AD 5 

5mg 

0.20 

688 

137.60 13 (non-opium deriv) 

Detro amphetamine SR 10 mg 

Amphetamine 

barr 955 

lOmg 

0.20 

200 

40.00 13 (non-opium deriv) 

D-Amphetamine Combo 5 mg 

Amphetamine 

b 971 5 

5mg 

0.20 

19 

3.80 13 (non-opium deriv) 

D-Amphetamine Combo 7.5 mg 

Amphetamine 

b 7757 1/2 

7.5mg 

0.20 

70 

14.00 13 (non-opium deriv) 

D-Amphetamine Combo 20 mg 

Amphetamine 

b 973 2 0 

20mg 

0.30 

200 

60.00 13 (non-opium deriv) 

D-Amphetamine Combo 30 mg 

Amphetamine 

b 974 3 0 

30mg 

0.30 

120 

36.00 13 (non-opium deriv) 

Duragesic 25 meg 

E’entanyl 

Transdermal patch 

25mcg 


20 

0.00 13 (opium deriv) 

Endocet 7.5/325 mg 

Oxycodone 

b700 7.5/325 

7.5mg 

0.40 

113 

45.20 13 (opium deriv) 

Endocet 7.5 / 500 mg 

Oxycodone 

b 796 7.5 

7.5mg 

0.40 

295 

118.00 13 (opium deriv) 

Endocet 10/650 mg 

Oxycodone 

b 797 10 

lOmg 

0.40 

294 

117.60 13 (opium deriv) 

Endocet 10/350 mg 

Oxycodone 

b 712 10/325 

lOmg 

0.50 

271 

135.50 13 (opium deriv) 

Endodan 

Oxycodone 

bndo 610 

4.5mg 

0.30 

15 

4.50 13 (opium deriv) 

Eocalin 2.5 mg 

Methylphenidate 

D 2.5 

2-5mg 

0.20 

416 

83.20 13 (non-opium deriv) 

Eocalin 5 mg 

Methylphenidate 

D 5 

5mg 

0.20 

140 

28.00 13 (non-opium deriv) 

Hydromorphone 2 mg 

Hydromorphone 

M 2 

2mg 

0.08 

165 

13.20 13 (opium deriv) 

Hydromorphone 4 mg 

Hydromorphone 

M 4 

4mg 

0.12 

100 

12.00 13 (opium deriv) 

Kadian 20 mg 

Morphine 

KADIAN 20 

20mg 

0.20 

60 

12.00 13 (opium deriv) 

Kadian 30 mg 

Morphine 

KADIAN 30 

30mg 

0.25 

60 

15.00 13 (opium deriv) 

Kadian 50 mg 

Morphine 

KADIAN 50 

50mg 

0.30 

60 

18.00 13 (opium deriv) 

Kadian 10 mg 

Morphine 

KADIAN 10 

lOmg 

0.20 

120 

24.00 13 (opium deriv) 

Meperidine 50mg 

Meperidine 

V 4206 

50mg 

0.20 

142 

28.40 13 (opium deriv) 

Metadate CD 10 mg 

Methylphenidate 

LIC13 579 10 

lOmg 

0.10 

70 

7.00 13 (non-opium deriv) 

Metadate CD 20 mg 

Methylphenidate 

L1CI3 580 20 

20mg 

0.20 

185 

37.00 13 (non-opium deriv) 

Methadone 5 mg 

Methadone 

Methadone 5 or 54 2 10 

5 mg 

0.10 

112 

11.20 13 (non-opium deriv) 

Methadone 10 mg 

Methadone 

Methadone 10 or 54 142 

lOmg 

0.20 

913 

182.60 13 (non-opium deriv) 


Folk OIG PRR 022091 




